Quick Guide BlackBox Monitor 
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Programm Counter 

Akkumulator 

X-Register 

Y-Register 

Stack-Pointer 

Prozessor Status Register Flags 
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P HEX-Adresse 

E HEX-Adresse 
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D HEXHEXHEX... 

S HEXHEXHEX... 
S <RETURN> 


Blättern (ein Byte bzw. eine Instruction) 

Register ändern 

Programm-Counter ändern 

Gehe zu Adresse 
Gehe zu Adresse 


Byte ändern (oberste Reihe des Fensters, max. 6) 

Bytestring suchen (dto. Bis $FFFF, max. 6) 

...weitersuchen 
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Monitor verlassen zum BlackBox-Menü 



